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このたびは、ノてナソニック製品をお買い上げいただを、 
まことにありびとラございます。 


■この取扱説明書および本機を登録する製品の取扱説明書 
をよくお読みのラえ、正しくま全にお使いください。 

■ ご使用前に r 安全上のごを意」 （4 〜6ページ）をおず 
お読みください。 

■保証書は r お買い上げ曰 • 販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととちに大切に保管してください。 
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はじめに 

本機は、パナソニックシステムネットワークス株式舍社製の 
電話機、ファクス、テレビドアホンの親機に登録し、窓が開いた 
ことをお知 S せする製品です。 

♦親機に登録しないと、本機は使えません。 

♦本機は本体と磁石を組み含わせて使用し、窓び開くと報知音で知5 
せる機能びありますび、侵入.盗難を確実に阻止する製品ではあり 
ません。 

発生した損害につし va ま、責任を負いかねますので、あ5かじめ 
ご了承ください。 


本機を登録可能な製品 


下記の製品（親機）に登歸できます。 （20] 1年1日月現在) 

電話機 ： VE - GD 21、 VE - GD 已] 

ファクス ： KX - PD 70]、 KX - PD 301 

テレビドアホン： VL - SWD 700 KL 

♦本書では、 r 親機」と記載しています。 

♦本機は無線通信に1.白白 Hz 帯を使用しています。 

2.4 GHz 帯を使用している製品には登録でさません。 


会昌サ仆 rCLUB Panasonic 」 でに’ 愛庙者登録」 をしてくださし、 

田 http :// club . panasonic . jp / 围 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 

m 


•本機の製品情報をホームページで見ることびでさます。 
http://panasonic.jp/fax/ 

•本書に記載のを社名•□ゴ•製品名•ソフトウエア名は、各会社の商標 
または登録商標です。 


本機は、外国為督及び外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術） 
に該当します。本機を曰本国外へ輸出する（技術の提供を含む）場をは、 
同まに基づく輸出許巧など必要な手続さをおとり < ださし、。 


2 










を < じ 


まを上のごを意 

•使用上のお願い 
♦本体と付属品/添付品 '' 
♦さ部のなまえとはた5さ 


♦取り付け可能な窓について 

取り付けかた 


使いかた 


参電池を交換する 
♦本体を取りがすとさ 
♦お手入れ 

•仕様 . 


困ったとを 

♦保証と アフターサービス 
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まを上のごま意 ( :おずお守りください： ） 

人への危害、 財産の損害を防止するため、必ずお守りいただ < こ 
とを説明しています。 

■誤った使いちをしたときに生じる■お守りいただく内容を 
を害や損害の程度を区分して、説 巧の図記号で説明して 
明していまず。 いまず。 


「死亡や重傷を負5 
警告 ぉそれびぁる内容」 

~ です。 

(次は図記号の例です） 

iTN してはいけない 
ツ内容です。 

「軽傷を負ラこと和、 
A 財産の損害が発生 

するおそれがある 
内容」です D 

A 実行しなければ 

な日ない内容です。 

A 気をつけていた 
ZIa だく内容です。 


を警告 


■分解•修理•改造しない 

(火災 • 感電の原因になります） 

♦ 修理は販売店へご相談ください。 

■自動ドア、乂災報知器などの自動制御機器の近くで 
設置や使用をしない 

(本機か5の電波び自動制御機器に影響を及ぼすことびあり、 
誤動作による事故の原因になります） 

■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、 
集中治療室、 CCLT などには持ち&まない） 

(本機からの電波び医療機器に影響を及ぼずことびあり、 
誤動作による事故の原因になります） 

I * ccu とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。 
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(続く） 


立^警告 


■電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたり^ 
しなぃ 

_(発熱•発煙•火災•破裂の原因にな0ます）_ 

〇 ■む臓ペースメーカーの装着部位か S 22 cm 政上離ず 

(電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合び 
V お 0 ます） ) 



電池について 

0 a 充電、加熱、分解したり、乂の中へ入れない& 

■ ©と©端子を金属などに接触させない ’X 

■ネックレスなどの金属物といっしょに持ち運んだり、 
保管しない* 

(※液われ‘発熱‘破裂の原因になります） 

■ 液もれしたとき、"液"に触れたり、目に入れない 

(目に入ると、失明の原因になります） 

♦目に入った5、こすらず、すぐにをれいな水で洗ったあと、 
直ちに医師の治療を受けてください。 

■ 乳幼児の手の届 < ところに置かない 

(誤って旨ぶみ化むおそれびあります） 

♦万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談 
<ださい。 


〇 ■使えなくなった電池は、ずぐに取り出ず 

(液われ‘発熱‘破裂の原因にな0ます） 

、 ♦ 液をれした電池は、使巧しないでください。 
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まを上のごま意 (おずお守りください）（続で) 


7\ま意 


■故意に水をかけたり、め6さない 

(発乂 • 発煙の原因になることがあ0ます） 

♦说れた場合は、すぐに電池をがして、販売店へご相談 
くださし、。 

■ 磁石に磁気に弱い物（キャッシュカード、通帳など）を 
近づけない 

(磁力線により、磁気に弱いをのは使えなくなることび 
おります） 

■ ブザーに耳を近づけない 

(急に大さな音び出るので、聴覚障害を起こず原因になること 
びあ0ます） 


〇 ■確実に固定ずる 

(固定に不備びあると、落下によりけびをしたり、床面に 
_キズをつけるおそれびありまず）_ 

八\ ■窓の開閉時、指のはさみ込みにを意 


^電池について 

0 m 指定がの電池を使わない 

(電池の発熱によるやけどや、;夜ちれの原因になることび 
_あります）_ 

© ■©と©は正しく入れる 

(©と©を間違えて入れると、電池の発熱によるやけどや、 
I 液をれの原因になることびあります） 
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ほ用上のお願い 


(続く） 


こんなところには設置しない 

♦屋外、浴室、水のかかる場所(故障の原因） 

本徽 ま、 IP ><4 《 （旧 J に C 日日 2 日 保護等級4 「防まつ構造」） 
ですび、故意に水をかけないでください。 

《 IP ><4 とは、あらゆる方向からの水の飛まつによっても 
有害な影響を及ぼさないレベル 
♦強い磁力を発生させる機器の近< 


(誤動作の原因） 

♦温度一]日む L 处下、4日 CULL 
(誤動作•変形•故障の原因） 


J 


電波の到達距離について… 

親機との電波の到達距離は、1日日 m 料内です。 
(間に障害物がない場ち） 





♦ 分觸‘改造することは法律で禁じ5れています。 

(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください) 





巧— 


♦本機は、1，89己616〜11902.已28 MHz の帯域を使巧する 
無線設備でず。 

本機には、1 .9 GHz 帯を使用するデジタル I ~~ TT ~~:^ 
コードレス電話の無線局の無線設備で、 1 .9—D 

時分割多元接続方式に帯域デジタルコード ' - ' 

レス電話を示すち記のマークび表示されていまず。 

(一般社団法人電波産業含標準規格 「 AR 旧 STD - T 1 日1」準拠) 


♦本機 I ま、 Digital Enhanced Cordless Telecommunications 
に準拠した日本国内向けの通信方式でず。 


iJiaital Enhanced cordless lelecommunications 


な世げデジタルコードレス通信方式 



• 本機の使用周波数に関わるご注意 
本機の使用周波数帯では、 PHS の無線局のほか異なる種類の 
デジタルコードレス電話の無線局び運用されています。 

1. 本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉び 
発生しないように考慮されていますび、万一、本機か5他の 
無線局に対して有害な電波干渉の事例び発生した場含には、 
本磯の電池を外して、お客様ご相談センター(腐^3已ページ） 
にご連絡いたださ、湿信回避のための処置など（例えば、パー 
テイシヨンの設置など）についてご相談ください。 

2. その他、何かお困りのことび起きたときは、お客様ご相談 
センター （ b ^3 已ページ）へお問い含わせください。 


■本機は曰本国内用に設計されています。 

国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 
■ This product is desi 呂 ned for use in Japan. 
Panasonic cannot provide service for this 
product if used outside Japan. 
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本はと付属品/添付品 


不備な点びございましたら、お買い上げの販売店へお申し付け 
<ださい。 


本体と付属品 

( KX - FSD 10 W は、2台分入りです） 


□本体 


.1 台 


□ スぺ ーサー ……2個 

(厚さ約 3.2 mm ) 



□磁石 . 1個 

□警戒中シール…1枚 


□ U チウム電池に R 2) … 

…1個 

□ スペーサー枚数 


確認シート . 

…1枚 

□増設番号 シール . 

…1枚 


添 f 寸品 因取扱説明書(本書、保証書付を） 


.1 冊 


警戒中 
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る部のなまえとはた 6 を 



-本体カバー 

電池を入れて登録操作などを行ラときに開ける 
►本体の取り付け向さに合わせて、上下どち5の 
向さにわ取り付けでさます。 

-ブザー用の 穴 


本体カバーを開けたとき 


■が ga 




モード切誓スイッチ 


ブザー 

♦ブヴーの巧に水や 
虫、異物び侵入 
すると、音量び 
ルさくなつたり、 
音質び悪<なる 
場合びあります。 


電池 カバー 





















取り付け可能な窓について 

外側の窓ガラスと内側のヴッシの距離を確認して < ださい。 
♦鉄製窓には、使用でをません。 

♦内側と外側のサッシの位置び下記イラストと逆になっている場合 
は、本体を上下逆にして取り付けます。（腐^21ページ r ■内側の窓 
び左にあるとを」） 



磁石と本体の距離 

• 付属のスペーヴーを使って、磁石と本体の距離び] 2 mm 内になる 
よラにしてくださし、。 

12 mrra ^ 内にならないときは、取り付けできません。 
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(続く） 


取り付けかた 

下記の取り付けの流れに従って、取り付けます。 


取り付けの流れ 


1本体カバーと電池カバーを外す （隐=14ぺージ) 


2親機の近<で、本体を親機に登録（腐=1已ぺージ) 
する 


3 本体カバーに増設き号シールを貼る （防 17 ページ) 

▼ 

4本体を取り付ける位置で親機か5 (陪17ぺージ) 
の電波レベルを確認する 


己付属の r スペーサー枚数確認 （腐 =18ぺージ) 

シート」で、磁石に貼るスペーサー 
の枚数を確認し、必要であれば、 

貼り付ける 


巨磁石（スぺーヴ ー) を窓ガラスに、 （腐 =19ぺージ) 
本体をサッシに貼り付ける 


7 電池を入れ、電池カバーと本体 （陪 23ぺージ) 

カバーを取り付ける 


8警戒中シールを貼る 


(防24ぺージ) 



取り付けかた 


(続き) 


本体力/ (一と電池カバーをがず 

〇本体カバーを列ず 0ねじをゆるめ、 


♦本体カバー外し溝に 
細いドライバーなど 
を引っ掛けて外して 
<ださし、。 


本体カバー 
列し溝 
(上下の両側) 



電池カバーを外ず 

♦ねじをゆるめるとさ、 
電池カバーを押さえ 
ないでください。 

(ワツシヤーのがれ 
防止） 



14 

























(続く） 


0電池を入れ、「ピッ J と鳴ってか5 "登録ボタン"を3秒 W 上巧ず 

♦ 電池を入れてち「ピッ」と鳴5な 
いとを （ D 置]目ぺージ） 

♦「ピッピッピッ…」のあと、 

「ピー」と約]秒間鳴った5、親機 
に登録完了です。 

登録できなかったときは、電池を 
がして手順〇か5や0直して 
<ださい。 


リチウム電池 （CR2) 

♦電池収納部の©©表示に従って 
入れてください。 

♦電池カバー•は、まだ取り付けない 
で < ださし、。 
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2親機の近< で、本体を親機に登録ずる 

♦本体の電池を外した状態か5操作を始めてください。 

〇親機で窓センサーの登録操作をずる 
(親機の取扱説明書をお読み < ださい） 

♦ 親機に登緑する窓センサーの番号を覚えておいて 
ください。（臨17ぺージの手順 3) 

♦親機の操作に続けて、窓センサーを操作してください。 

0モード切替スイッチを r モード1」にずる 










































(続き) 


取り付けかた 


〇続走の操作のために、電池を列ず 

♦窓センサーの報巧音び鳴っているとさは、電池を外ずと 
止まりまず。 


電池を入れても r ピッ J と鳴らないとき 


下記の操作を行ってください。（リセット） 

1電池を列ず 

2磁石取り付け方向マーク側の本体測面に磁石を約 3 巧間当てる 



磁石取 0 付け方向マーク 


3磁石を本体か 6 離ず 
4電池を入れて、操作を続ける 


16 














(続く） 


3 本体カバーに増設番号シ—ルを 
貼る 

♦増設番号シールに登録した 
窓センサーの番号を書いて 
<ださし、。 


増設番号シール 
(貼り付け位置の例) 



4 本体を取り付ける位置で 

親機か5の電波レベルを確認ずる 

♦親機か5届く電波の強さを確認します。 

♦本体の電池を外した状態か5操作を始めてください。 


〇モード切替スイッチを r モード2」にずる 
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取り付けかた 


(続き) 


〇電池を入れ、 r ピッ J と幅ってか6 2分 W 巧に"登録ボタン"を 
押し （2 おん U 上押さない)、本体を取り付ける位置で電波レべ 
ルを確認ずる 



登録ボタン 


♦ 電池を入れても「ピッ」と鳴5な 
いとを （ D 置]目ページ） 

♦ 電波レべ J レの確認音び約 3 分間 
鳴る。 

♦わラー度確認するとさは、電池を 
がし、手順©からやり直す。 

♦ 電波レベル21；(上でのご使用を 
お勧めします。 


電波 レベル 

確認音 

強い 

レベル 3 

ピーピーピー 

▼ 

弱い 

レベル 2 

ピーピー 

レベル 1 

ピー 

圏外(親機からの電波び 
届いていません） 

レ。レ。ピレ。ピレ。 


♦ 使用環境(雨戸の開け閉めなど）によっては、設置時よ0電波 
レベルび弱くなり使えないことびあります。（臨8ぺージ） 


〇電波レベルの確認がおわった5、電池をがず 

5付属の「スぺ-ヴ-枚数確認シ-卜」で、 

磁石に貼るスペーヴーの枚数を確認し、 

必要であれば、貼り付ける 

♦確認のしかたは、 r スペーヴー枚数確認シート」をご覧 
<ださし、。 

CMD 

♦スペーサーの枚数を間違えると正しく窓の開閉検知びでをま 
せんので、必ず確認してください。 
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(続く） 


■■切日 iMiJA 


磁石のは< り紙をはがし、スペーヴーに貼って 
ください。 


スぺ—ヴ— 



磁石 


(窓側） 

は < り紙側 
(白色） 


はくり紙（白色）をはがず 

>スペーサーを 2 枚貼るときは、 スぺーサーの 
はくり紙をはびし、同じように貼ってください。 


6磁石（スペーヴー）を窓ガラスに、本体をサッシに 
貼り付ける 

■内側の窓びちにあるとさ（腐^2日ページ） 

■内側の窓び左にあるとさ （ B 置 2] ページ） 

CMD 

♦貼付位置の汚れを落とし、城れている場合は乾かしてか5 
貼り付けてください。また冬期は部屋び十分に暖まった状態 
で貼り付けてください。 

巧れや说れていたり、粘着面の温度び低すざると、粘着力び 
弱くなり、はがれるおそれびあ0ます。 

♦貼り付け後、はがれないよラに強く押し付けて、取付状態を 
確認してください。 

♦両面テープは最初は粘着力び弱い場合びありますび、一昼夜 
程度で十分な粘着力になります。 

本体や磁石に強い衝撃を与えないよラにしてください。 19 














(続き) 


取り付けかた 

■内側の窓がちにあるとき 

磁石（スペーヴー）を窓ガラスに貼ったあと、本体を内側の 
ヴッシに貼り付けてください。 



吕〇 






























































(続く） 


■内側の窓が左にあるとき 

磁石（スペーヴー）を窓ガラスに貼ったあと、 本体を上下を 
にして 内側のヴッシに貼り付けてください。 
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3 電池を入れ、「ピッ」と嶋つてか52分む巧に"登録ボタン"を 
巧し （2 秒 1 U 上押さない)、本体と磁石を取り付ける位置で磁石 
が検知節囲巧かどラか確認ずる 

♦電池を入れてわ「ピッ」と鳴 
5ないとき（臨1目ぺージ） 
♦約1分間確認で走る。 

♦わラー度確認するとさは、 
電池をがし、手順2か5 
やり直す。 

♦ r ピ ー」 と鳴り続ければ、 
使えます。 


磁石の位置 

確認音 

検知範ほ内 

ピー（鳴り続ける） 

検知範囲か5がれているとき 

鳴0ません 
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猶一 

I 席 ^ 







ir - III 



登録ボタン 


取り付けかた （続き) 


磁石の取り付け位置の確認のしかた 


磁石び本体の検知範囲内かどうか確認ずることびできまず。 
正しい位置に磁石と本体を設置していれば、この操作は 
必要ありません。窓の開閉状態を検巧でをないとさに、 
確認してください。 

1電池を巧ず 

2モード切替スイッチを r モード1」にずる 





































(続く） 


電池を入れ、電池 カバーと 本体 カバーを 取り付ける 


0電池を入れ、電池カパ’一を 
取り付け、ねじをしめる 

♦窓び開いているが態で 
電池を入れたとさは、 
一度、窓を閉めて < だ 
さい。 

次に窓を開けると、 
センサーび反応します。 



0本体 カバーを 取り付ける 
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(続き) 


取り付けかた 

8警戒中シールを貼る 

♦ お好みでお貼0 ください。 




♦磁石の位置の窓の外側に貼ると、外か5見たとさに、磁石の 
貼0付け面を目立たなくすることびでをます。 


壁 i 戒中 
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取り付けは、完了です。 

「使いかた」で動作確認を行ってください。 


te が風 M 

♦ 使用環境(雨戸の開け閉めなど）で電波状況び変わ0ますので、設置 
場所で動作確認を行つて < ださい。 

♦サッシなどのガタツキによ0、サッシと本体や磁石び接細する場合 
は、サツシなどにキズをつけるおそれびあります。窓の立てつけの 
修理をして < ださい。 
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ほいかた 


窓び閉まった状態 



C お知!5せ： ） 

♦本機は約1日日分ごとに自動的に電波を送信します。電池びかなく 
なると、登録した製品に交換び必要なことをお知5せします。 

♦親機と信号の送受信びでさない圏外のとさは、窓び開いても報知音 
は鳴0ません。 

♦ 2台し^(上の窓センヴーか5同時に電波び送信されると、親機の 
窓センサーの機能び働かないことびあります。 

(親磯の窓センサーの機能び働かないと、本機の報知音わ鳴りません) 
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窓び開を、本体と磁石び離れると… 


本磯と親機が通信し、親機の設定に従って報知音が鳴ります。 
(親機の取扱説明書をお読みください） 



■ r 報知レベル（高い)」のとさ 
「ヒユンヒユンヒユン…」と 

約3日秒間鳴る 


■ r 報知レベル(低い)」のとき 

「ピーピーピーピー」と 
鳴る 

■報知レベル（「オフ」または 
「 OFF 」） のとを 

鳴りません。 
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電池を交換する 

電池は、 U チウム電池に R 2、 電圧 ： DC 3 V )を使用してくだ 
さい。 



本体カバーをがず 2 

♦本体カバー列し溝に細い 
ドライバーなどを弓 I つ掛けて 
外してください。 


ねじをゆるめ、 

電池カバーを外ず 

♦ねじをゆるめるとさ、電池 
カバーを押さえないで<ださ 
い。（ワッシヤーの外れ防止） 




■ 使用済みのリチウム電池を捨てるとを 

♦ 「燃えない 3' S 」 として、地域条例に従って処理してください。 
♦ショートによるあちれ‘発熱‘破裂の原因になりますので、端子を 
絶縁するためにテープを貼ってください。 
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3 新しい電池に 4電池カバ-と 

交換ずる 本体力/ (一を 

取り付ける 



CMD 

♦電池交換のあと、窓の開閉を正しく検知するか、確認してくださし、。 
(臨26ぺージ「使いかた」） 

♦電池交換のあと、本体び両面テープでさちんと貼り付け5れている 
ことを確認してください。 r 



































本はを取りかすとき 


修理や本機を廃棄するときは、下記の方法で取り外してください。 

1市販の家庭用の糸を二重にして木の棒などにおぶ 


2本体を貼り付けている黒い両面テープの部分を糸 
で切り取る 



家庭用の糸 
約3日 cm 


♦本体び落ちないよラに、 
両面テープをがし残した 
あと、本体を引っ張って 
取り外してくださし、。 


3残った両面テープを取り除く 
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お手入れ 



♦お手入れに、アルコール 
類•みびさお•粉せっけ 
ん•ベンジン‘シンナー‘ 
ワックス‘石油‘熱漏な 
どは使用しないでくだ 
さい。 

また、殺虫剤•ガラスク 
リーナー•ヘアスプレー 
などをかけないで<だ 
さい。（変色、変質、破損 
の原因になりまず） 


仕様 


項目 

内 容 

電源 

U チウム電池 ( CR 2) 1個 （DC 3 V ) 

報知音の音量 

報巧レベル（高い）約7己 dB 
報巧レベル（低い）約已己 dB 
(本体中わから前方1 m で測定） 

お線 a 信方式 

1 .9 GHz TDMA-WB 

使巧可能距離 

約1日日 m (見通し距離） 

電池寿命 

約1年（窓の開閉： 10 回/ 1 曰、 

報知レベル「ほい」）* 

外形寸法 
(高さ X 幅 X 與行） 

本体：126 mm X 28 mm x 23 mm 
(両面テープを除 <) 

磁石： 3日 mm X 13 mm x 3 mm 
(両面テープを含む） 

使巧環境 

温度一10む〜4日で 

質量 

本体：約目日 g (電池含まず） 

磁石：約已邑 


※パナソニック製リチウム電池に R 2) を使用した場合 


31 























困ったとを 


こんなとさ 

原因と対応 

ぺージ 


♦窓センサーを増設(登録）した親機の 
電源び入っていますか？ 

親機の電源び入っていないと鳴り 
ません。 

親機の電源び入っているか確認 
して < ださし、。 

— 

窓を開けてち 

♦ 親機に増設(登録）されていますか？ 

親機に増設(登録）しないと鳴0ま 
せん。 

親機の取扱説明書を見て、 

窓センサーび親機に登録されて 
いるかセンサー情報画面で確認 
して < ださし、。 

増設(登録）されていない場合は、 

親機に増設(登録）して< ださし、。 

15 

窓セン ヴ ーの 
報知音が鳴5 
ない 

♦ 親機の報知レベルの設定び r オフ」 
(または roFF 」） になっていませんか？ 

親機の取扱説明書を見て、親機の 
報知 レべ J レの設定を r 高し''」または 
「低い」に設定してください。 

— 


参窓センサーび親機か5離れすざて 
いませんか？ 

-^窗センヴーで電波レべ>1レの確認を 
して < ださし、。 

(電波レベル2 ULL でのご使用を 
お勧めします） 

電波レベル1 UTF のとさは、中継 
アンテナ（品番： KX - FKD 1) を 
お勧めします。 

電波レベルの確認をしてを、電波 
レベルの確認音び鳴5ないとさは、 
電池を交換してください。 

17 

8 

28 
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こんなとさ 

原因と対応 

ぺージ 

窓を開けてち 
窓センサーの 
報知音が鳴5 
ない 

♦ 親機のディスプレイに、窓センサーの 
電池交換のメッセージび表示されて 
いませんか？ 

表示び出ている場合は、電池を交換 
して < ださい。 

28 

♦ 本体と磁石の取り付け位置びずれて 
いませんか？ 

磁石び本体の検知範囲内かどラか 
確認してください。 

22 

窓を閉めてち 
窓センサーの 
報知音が止ま 

5ない 
(約3日砂間 
鳴る） 

参窓を閉めただけでは、報知音は止まり 
ません。 

報知レベルび「高い」の場合の止め 
かたは、親機の取扱説明書をお読み 
<ださい。 

— 
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巧証とア フターヴー ビス ( よくお読みくだをし、 } 



①32、33ぺージの r 困ったとき」をご確認ください。 

③バナソニック総合お客様ヴポートヴイトの r よくある 
ご質問」 r メールでのお問い合わせ」などちご活用くだ 

さし、。 http :// panasonic . co . Jp / cs / 


使いかた’お手入れ•修理などは… 

■ まず、お買い求め先へご相談ください。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 





電 話 （ 

) 

- 



お買い上げ曰 


年 

月 

曰 


修理を依頼されるときは… 

上記①でご確認のあと、直らないとをは、お買い上げ日と下記の 
内容をご連絡ください。 


製品名 

窓センサー 

品 番 

KX - FSD 10、 KX - FSD 10 W 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


• 巧証期間中は、巧証書の規定に従ってお買い上げの販売店び 
修理をさせていただをまずので、おそれ入りますび、製品に 
巧証書を添えてご持参ください。 

I 巧証期間：お買い上げ曰か S 本体1年間] 

ただし電池は、消耗品でずので保証期間内でち r 有料」とさせていたださまず。 

• 巧証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望に 
より修理させていただきまず。 

※修理料金は、なの内容で構成されています。 

I 技術料 I 診断 • 修理 • 調整 • 点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料代 
3 ZL I 出張料 I 技術者を派遣する費用 










(続く） 


※補修用性能部品の保有期間 17年 I 

当社は、この窓センサーの補修用性能部品(製品の機能を 
維持するための部品）を、製造打ち切り後7年な有しています。 


■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談 
<ださい。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の湿雑時に 
数分で切れる場合びあ0ます。 


♦使いかた • お手入れなどのご相談は… 


パナソニック お客様ご相談センター 受付誌 1号0時 


電話 


フ U - 
ダイヤル 


函。 012 C 

I U .; お ! … M ※携帯電話 


0 - 878-365 

PHS からをご利用になれます。 


♦修理に関するご相談は… 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 


電話 



0120 - 878-554 

※携帯電話- PHS からをごが用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

る地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

ノてナソニック株式尝社およびグループ関係尝社は、お客様の個人情報を 
ご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音さ 
せていたださます。また、折0返し電話をさせていただ<とさのために 
発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、 
修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除を、第吉者に 
開示-提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談 
いただをました窓□にご連絡ください。 
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(続き) 


保証と アフターサービス 


■ 各地域の修理ごホ目談窓口 

※電話ま号をよくおおかめの上、おかけください。 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合 
がございます。 


ネし幌 

巧 (011)894-1251 

札幌市厚別区厚別南 2 了目] 7-7 

北海道 

地区 

旭リ| 

巧 (0166)22-3011 

巧 JII 市 2 条通 1 目 T 目 11 巨 6 

帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯に市西 2 □条化 2 T 目 23-3 

函館 

S (0138)48-6631 

函館市西お梗 58 日番地 24] 


(函館流通卸センター内） 


青森 

巧 (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田 364 


が田 

巧 (018)868-7008 

秋田市が旭川字ル谷地 3-] 

ま化地区 

若手 

巧 (019)645-61 30 

盛岡市厨川己 T 目 1-43 

宮城 

巧 (022)387-11 17 

仙台巿宮城野区扇田 T 7-4-1 召 


山お 

巧 (023)641-81 00 

山形市平清水 1 T 目 1-75 


福島 

巧 (024)991 -9308 

郡山市亀田 1 T 目 5]-1 己 


栃木 

巧 (028)689-2555 

宇都宮巿上戸祭 3 T 目 3- 19 


群馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町 32 巳-] 


茨城 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目 1 邑 -3 

首都圏 

地区 

埼玉 

巧 (048)728-8960 

桶 川 巿ホ堀 2 T 目 4-2 

干葉 

巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末広己 T 目目-己 

東京 

巧 (03)5477-9700 

東京都世田咨区宮坂 2 了目 26-1 7 


山梨 

巧 (055)222-5822 

甲府巿宝 1了 目 4-1 3 


巧菊 II 

巧 (045)847-9720 

横お市港南区曰野己 T 目 3-1 目 


新漏 

0(025)286-0180 

新漏市東区東明 1 T 目 8 - 14 


石り 1 

巧 (076)280-6608 

金お市玉靜 2 T 目 2 目 6 番地 


富山 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 T 目 1-4 


福井 

S (0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目 14 

中部地区 

長野 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿：!ヒ 7 了目 3-1 1 

静岡 

巧 (054)287-9000 

静岡市駿巧区高松 2 T 目 24-24 


愛知 

0(052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区蓝入町 8-1 日 


岐阜 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中譲 4 T 目 42 


兰重 

巧 (059)254-5520 

津市义居野村町字山神 42] 
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巧 (077)582-5021 守山市水保町]] 6日番地の] 

巧 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 
巧 (06)7730-8888 大販市城東区関目 2 T 目]己-己 
巧 (0743)59-2770 大巧郡山市筒井町80□番地 
巧 (073)475-2984 和歌山市中島4日日-1 
巧 (078)796-3140 巧戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 
巧 (0857)26-9695 鳥取市安長29己-] 

巧 (0859)34-2129 米子市米原4 了目 2-33 
巧 (0852)23-1128 松な市平成町182番地14 
巧 (0853)21-31 33 出雲市渡橋町41巨 
S (0855)22-6629 お田市下府町327-目3 
巧 (086)242-62(36 岡山市北区野田 3 T 目2日番8号 
巧 (082)295-501 1 広島巿西区南観音1 T 目] 3-目 
巧 (083)973-2720 山口市か郡下郷22日-] 

巧 (087)874-3110 高お市国分寺町国分3己9番地3 
巧 {088)624-0253 徳島巿沖お2 了 目3已 
巧 (088)834-3142 高知市仲田町 2- 1目 
巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡跑部町ノ V 倉7已 - 1 
巧 (092)593-8002 春曰巿春曰公園 3 T 目48 
S (0952)26-9151 佐賀市離島巧大字 J I 戸字上深巧3044 
巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 
巧 (097)556-381 5 大分巿款原4 了 目 8-3 己 
巧 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2日目 9-2 
巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 
巧 (099 に 50-5657 鹿お島市ち;欠郎1 T 目 5-33 
巧 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町]1 -2 
巧 (098)877-1207 浦添市城間 4 T 目 23-1 1 


巧な地、電話番号は変更になることがありまずので、あ6かじめご了承ください。 
最新の「さ地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活用ください。 
http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 0511 


近難地区 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


賀都阪良灿庫取モ江雲田山島口^島知媛岡賀崎分崎本鳴島縄 
滋京大宗欄ち鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊庶大沖 
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♦使いかた • お手入れなどのご相談は… 


パナソニック総合お客様サボートサイト 

http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニック お客様 ご 相談センター 


365 曰 

受付 9 時〜吕〇時 


電話 


フリー 
ダィャル 


函0120-! 

む.,!; 1 ! 關 ※携帯電話 • 円 


- 878-365 

.PHS からをご利用になれます。 

■ 上記番号びご利用いただけない場合 ■ FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open :9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 

※上記の内容は.予告なくを要ずる場合があります。ご了をください。 


♦修理に関するご相談は… 


_パナソニック修理サービスサイト_ 

http://dub.panason に . jp/repair/ 

インターネッ ト でのご依賴ち可能です。 

バナ ソニック 修 I 里ご相談窓 □ 


電話 


ミ^ャル【•み】 



0120 - 878-554 

※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


• 有料で宅配便による引取•配送サービスわ承っております。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に 
数分で切れる場合びあります。 


パナソニックシステムネットワークス株式会社 

干1日 3-8 目87東京都目黒区下目黒二了目3番8号 
◎ Panasonic System Networks Co ., Ltd . 2011 

















< 無料修理規定 > 

1撒説^書、本体貼がラベル等のを意書に従った使用状態で保証期 
間两に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 

(イ）無料修理をご依頼じなる場合には、商品に取扱説明書から切り離 
した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけく 
ださい。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼じならない場合には、 
お近くの修理ご相談窓□にご連絡 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近 
くの修理ご相談窓□にご相談ください。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれな 
い場合には、おお< の修理ご相談窓□へご連絡< ださい。 

4_保証期間巧でわ次の場合には原則として有料にさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 
(□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 
(八）义が、地震、ホ:害、落雷、その化天災地変及び公害、塩害、ガス害 
(硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷 
( 二） 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 
(ホ）一般家庭用ソう卜（例えば業務用など）じ使用された場合の故障 
及び損傷 

(へ）本書のご添ががない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場 
合、あるいは字巧を書き替えられた場合 
(チ）持化修理の対象商品を直接修理窓 n へ送付した場合の送料等は 
お客様の負担となります。また、出張修理等を巧った場合には、 
化張料はお客様の負担となりまず。 

5.本書は日本国内においてのみ有効でず。 

6_本書は再発巧いたしませんので大切に保管してください。 

7.おおくのご相談窓□は、取撒説 B 月書の保証とアフターサービス欄をご 
参照くださし、。 

r 修理メモ I 


※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無 
料修理対応あびその後の安全点検活動のために利用させていただく 
場合がございまずのでご了承<ださい。 

※この保証書は、本書じ B 月示した期間、条件のわとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発巧して 
いるち（保証責任者）、及びそれ切う卜の事業者【こ巧ずるお宮様の法律 
上の権利を制限ずるわのではありませんので、保証期間経過權の修理 
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近<の修理 
ご相談窓□にお問い合わせ<ださい。 

※保証期間経過權の修理や補修用性能部品の保有期間じついては、取 
扱說 B 月書の r 保証とアフターサービス」をご覧ください。 

《This warranty is valid only in Japan . 





Panasonic 


持込修理 


* 住所 • 販売店名 
販 
売 
店 

_ 電話 ( ) — 

パナソニックシステムネットワークス株式会社 

干15ん8687東京都目黒區下目黒二下目3を8号 TEL 做) 3491-9191 
ご販売店様へ《巧欄は必ず記人しておミ度しください。 


窓センサー巧註書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ておりまず。お客様の個人情報じ関ずるお問い合わせは、お買い 
上げの販売店じご速絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


品 番 

KX - FSD 10, KX - FSD 10 W 1 

保証期間 

お買い上げ日か 

5 本体 1 年間 

r— I 

お買い」 
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